Schengen 90/180 Counter : test 2026
Un compteur gratuit pour iPhone de la règle Schengen 90/180 : carte de chaleur de la fenêtre glissante, planificateur Ghost Trip, 44 langues, sans compte.
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Schengen 90/180 Counter est une application gratuite et hors ligne pour iPhone, destinée aux voyageurs hors Union européenne, qui suit combien des 90 jours autorisés sur toute période glissante de 180 jours vous avez déjà passés dans l'espace Schengen. La version 1.0 est arrivée le 11 juin 2026, pèse 23 Mo et existe en 44 langues.
Divulgation : AppStoryo est exploité par le studio qui développe Schengen 90/180 Counter. La comparaison ci-dessous s'appuie sur des critères publiquement vérifiables et nomme de véritables solutions concurrentes.
Que fait vraiment Schengen 90/180 Counter ?
Schengen 90/180 Counter est un registre de jours auquel un planificateur a été greffé. La version 1.0 est sortie le 11 juin 2026, pèse 23 Mo, exige iOS 13.0 ou plus récent et figure en 44 langues sur l'App Store dans la catégorie Voyages. Vous consignez chaque séjour et l'application dessine la fenêtre glissante sous forme de carte de chaleur calendaire, avec les jours qui vous restent. Un planificateur baptisé Ghost Trip simule un séjour qui n'a pas encore eu lieu et propose d'autres dates lorsqu'il ne tiendrait pas. Les séjours passés peuvent être reconstitués à partir des métadonnées des photos de votre bibliothèque, ou d'un scan à l'appareil photo de cartes d'embarquement et de tampons de passeport, les deux traitements s'exécutant sur l'appareil. Au-delà de Schengen, elle suit le quota britannique d'après-Brexit, l'ESTA américain, un décompte fiscal de 183 jours et des règles personnalisées. S'y ajoutent des widgets, des vues sur l'écran verrouillé et l'Apple Watch, des activités en direct, l'import de calendriers, l'export en PDF et CSV et une synchronisation iCloud facultative chiffrée de bout en bout. Elle fonctionne hors ligne, sans compte et sans statistiques d'usage. Schengen 90/180 Counter est gratuit sur l'App Store.
Que dit réellement la règle des 90/180 ?
Moins que ne le laissent entendre la plupart des blogs de voyage, et la formulation exacte fait tout. L'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399, le code frontières Schengen, autorise les séjours n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique de prendre en compte la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour. Le paragraphe 2 du même article tranche les deux questions dont les voyageurs débattent le plus : la date d'entrée compte comme premier jour de séjour et celle de sortie comme dernier, de sorte qu'une escapade du vendredi au dimanche coûte trois jours et non un ; et les périodes autorisées au titre d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour ne sont pas comptées du tout. Le territoire concerné compte aujourd'hui 29 pays : 25 États membres de l'Union européenne auxquels s'ajoutent l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein, la Bulgarie et la Roumanie ayant adhéré le 1er janvier 2025.
Comment fonctionne vraiment la fenêtre glissante de 180 jours ?
Elle ne se réinitialise jamais à une date fixe, et c'est le malentendu le plus répandu. Puisque la règle regarde 180 jours en arrière depuis chaque jour de séjour, la réponse change chaque matin. Passez 90 jours entre le 1er janvier et le 31 mars et vous ne repartez pas de zéro en juillet : vous récupérez les jours un par un, à mesure que les anciens sortent par l'arrière de la fenêtre. Schengen 90/180 Counter dessine cela comme une barre en mouvement plutôt qu'un compte à rebours, et renvoie depuis les Réglages vers le calculateur de court séjour de la Commission européenne elle-même, afin que vous puissiez saisir les mêmes dates deux fois. Cela vaut la peine avant un vol : l'application donne une orientation, l'outil de la Commission est la mise en œuvre de référence.
Qu'est-ce qui a changé à la frontière le 10 avril 2026 ?
Compter à la main est devenu à la fois plus difficile et plus facile. Le système d'entrée/sortie de l'Union européenne est entré en service le 12 octobre 2025 avec un déploiement progressif dans 29 pays européens et est devenu pleinement opérationnel le 10 avril 2026, remplaçant le tampon à l'encre par un enregistrement biométrique de chaque franchissement de frontière extérieure. Plus difficile, parce qu'il n'y a plus de page de tampons à additionner. Plus facile, parce que les autorités disposent désormais d'un relevé exact, et qu'une estimation qui le contredit devient un problème. L'ETIAS est l'étape suivante : il est attendu au dernier trimestre de 2026 et sera obligatoire pour les ressortissants de 59 pays et territoires exemptés de visa entrant dans 30 pays européens. L'application présente un aperçu des deux systèmes et reste franche sur sa propre portée :
The app is a mobile aid for everyday orientation; the final decision on entry always rests with the border authority of the country you visit.
Cette phrase provient de la description anglaise de l'application sur l'App Store, et c'est le bon cadrage. Installez Schengen 90/180 Counter comme aide à la planification, non comme verdict.
Quel calculateur Schengen faut-il réellement utiliser ?
Quatre applications gratuites pour iPhone, toutes vérifiées sur l'App Store le 13 octobre 2026.
Choisissez Schengen Simple si vous voulez l'option la plus éprouvée
	Roycroft Labs Ltd, gratuite, version 4.2.2, dernière mise à jour le 7 octobre 2026.
	4,8 étoiles sur 364 avis : le plus long historique public des quatre, et la raison de la préférer si vous faites davantage confiance à une foule qu'à un journal des modifications.
	Elle traite Schengen et presque rien d'autre, ce qui est exactement ce qu'il faut quand Schengen est tout ce dont vous avez besoin.

Choisissez Schengen Calculator 90/180 si vous voulez l'historique de versions le plus long
	Vitaliy Golubenko, gratuite, version 6.6.1, dernière mise à jour le 12 octobre 2026 : la plus récente de ce groupe.
	4,5 étoiles sur 187 avis, et un numéro de version qui a traversé six cycles majeurs.

Choisissez 180 Days: Schengen Calculator si vous voulez la meilleure note moyenne
	Splinterware Ltd, gratuite, version 1.32, dernière mise à jour le 14 avril 2026.
	4,9 étoiles sur 111 avis, la meilleure moyenne ici, même si cette date d'avril est la plus ancienne des quatre.

Choisissez Schengen 90/180 Counter si une seule application doit couvrir plus que Schengen
	Gratuite, version 1.0, publiée le 11 juin 2026, 44 langues sur l'App Store.
	Elle suit le Royaume-Uni, l'ESTA américain, un décompte fiscal de 183 jours et des règles personnalisées à côté de la fenêtre Schengen, reconstitue d'anciens séjours à partir des métadonnées des photos sur l'appareil et exporte en PDF et CSV pour un conseiller.
	Elle n'a encore aucun avis. Si un historique public compte plus pour vous que l'étendue des fonctions, l'une des trois précédentes est aujourd'hui le choix le plus sûr.

Quand Schengen 90/180 Counter est-il le mauvais outil ?
Dans quatre situations. Si vous utilisez Android, il n'existe aucune version : l'application est réservée à l'iPhone, et la fiche du studio sur Google Play comptait 28 paquets lorsqu'elle a été consultée le 13 octobre 2026, dont aucun n'est celui-ci. Si vous voulez la preuve qu'un compteur a été juste pour d'autres, la version 1.0 n'a aucun avis, tandis que les trois applications ci-dessus en totalisent 662. Si vous avez besoin d'un chiffre qui tienne en cas de litige, aucune application ne convient : c'est le relevé du système d'entrée/sortie détenu par l'autorité frontalière qui compte. Et si vos jours proviennent d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour, l'article 6, paragraphe 2, les place entièrement hors du décompte des 90/180, de sorte que tout outil qui se contente de compter les jours passés dans le pays vous induira en erreur si vous ne les excluez pas vous-même. Consultez la fiche App Store avant de choisir.
Schengen 90/180 Counter : que demandent encore les voyageurs ?
La fenêtre de 180 jours se réinitialise-t-elle au début de l'année ?
Non. La fenêtre est glissante et non calendaire : l'article 6, paragraphe 1, impose de regarder les 180 jours qui précèdent immédiatement chaque jour de séjour. Il n'y a pas de remise à zéro au 1er janvier, ni d'ardoise effacée tous les six mois. Le quota revient progressivement, au fur et à mesure que les jours anciens sortent par l'arrière de la fenêtre.
Le jour où j'arrive et le jour où je repars comptent-ils tous les deux ?
Oui, les deux. L'article 6, paragraphe 2, fait de la date d'entrée le premier jour de séjour et de la date de sortie le dernier. Une escapade urbaine du vendredi au dimanche coûte donc trois de vos 90 jours, et non un. C'est le détail qui fait le plus souvent qu'un décompte tenu à la main tombe trop bas.
À combien de pays la règle s'applique-t-elle ?
À vingt-neuf. La Commission européenne décrit l'espace Schengen comme 25 États membres de l'Union auxquels s'ajoutent l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein, la Bulgarie et la Roumanie ayant adhéré le 1er janvier 2025. L'ETIAS s'appliquera à 30 pays européens : les listes diffèrent, et un outil devrait dire laquelle il compte.
Schengen 90/180 Counter est-il gratuit ?
Oui. L'App Store le propose sans frais : version 1.0, 23 Mo, iOS 13.0 ou plus récent, 44 langues. Il n'y a ni compte, ni connexion, ni statistiques d'usage, et la fiche indique qu'il fonctionne hors ligne et que vos données restent sur l'appareil, sauf si vous activez la synchronisation iCloud chiffrée de bout en bout.
Existe-t-il une version Android ?
Pas pour le moment. L'application est réservée à l'iPhone. La fiche développeur du studio sur Google Play a été consultée le 13 octobre 2026 et comptait 28 paquets, dont aucun n'est cette application : un utilisateur d'Android a donc besoin d'un autre outil. Cet article ne renvoie à aucune page Play, faute de page à indiquer.
L'application peut-elle prouver ma conformité à un garde-frontière ?
Non, et elle ne le prétend pas. Depuis que le système d'entrée/sortie est pleinement opérationnel, le 10 avril 2026, le relevé qui fait foi pour vos franchissements est le relevé biométrique conservé à la frontière. Le texte de sa propre fiche dit que la décision finale sur l'entrée appartient toujours à l'autorité frontalière du pays visité.
Comment connaît-elle des séjours que je n'ai jamais saisis ?
Elle peut les reconstituer à partir des métadonnées attachées aux photos de votre bibliothèque, ou d'un scan à l'appareil photo de cartes d'embarquement et de tampons de passeport. Les deux traitements s'exécutent sur l'appareil. Cela comble les trous d'un vieil historique de voyages, mais il s'agit d'une déduction tirée de vos propres photos : les dates restent à vérifier.
À quoi sert le planificateur Ghost Trip ?
Il simule un séjour que vous n'avez pas encore effectué. Vous saisissez des dates candidates et l'application indique si ce séjour tiendrait dans les jours disponibles sur la fenêtre glissante concernée, en proposant d'autres dates lorsqu'il ne tient pas. C'est une estimation construite sur les séjours que vous avez saisis, jamais une garantie d'entrée.
Gère-t-elle autre chose que Schengen ?
Oui. La fiche mentionne le Royaume-Uni d'après-Brexit, l'ESTA américain, un décompte de résidence fiscale de 183 jours et des règles définies par l'utilisateur, à côté de la fenêtre Schengen. Le test américain est plus strict qu'un simple comptage : le fisc exige 31 jours sur l'année en cours et 183 jours pondérés sur trois ans.
Faut-il encore utiliser le calculateur officiel de l'Union européenne ?
Oui, avant tout ce qui compte vraiment. Saisissez les mêmes dates dans le calculateur de court séjour de la Commission européenne et comparez. Si les deux diffèrent, faites confiance au résultat de la Commission et cherchez pourquoi l'application s'en écarte : d'ordinaire un séjour saisi avec de mauvaises dates, ou un séjour que l'article 6, paragraphe 2, aurait dû exclure.
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